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RfiSUMfi 

Une nouvelle espece de la famille des Dipluridae est decrite de Guyane fran¬ 
gaise. Ses affinites avec une espece bresilienne conduisent a la rehabilitation 
du genre Harmonicon (Pickard-Cambridge, 1896). Quelques elements de la 
biologie de cette nouvelle espece sont exposes. 
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ABSTRACT 

Reinstatement of the genus Harmonicon (Pickard-Cambridge, 1896) with des¬ 
cription of a new species from French Guiana (Araneae , Mygalomorphae, 
Dipluridae). A new species of the Dipluridae family is described from French 
Guiana. Its affinities with a Brasilian species lead to the reinstatement of the 
genus Harmonicon (Pickard-Cambridge, 1896). Some biological aspects of 
this new species are described. 
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INTRODUCTION 

Dans son dernier travail consacre aux araignees 
de la Guyane fran^aise, Caporiacco (1954) recense 
trois especes de la famille des Dipluridae. 
Poursuivant l’ttude systematique de la faune 
mygalomorphe de ce departement d’outre-mer 
rtcemment entreprise (Martchal 1996), nous 
decrivons ici une nouvelle espece de cette famille. 
Cette donnte inedite nous conduit a revenir sur 
certaines synonymies etablies par Raven (1985) 
au sein de la sous-famille des Diplurinae et plus 
particulierement dans le genre Diplura. 

Les informations ecologiques et comportemen- 
tales collectees a plusieurs reprises sur le terrain 
permettent egalement de presenter quelques 
aspects de la biologie de cette Dipluridae guya- 
naise. 

Les Dipluridae americaines 
La famille des Dipluridae comprend actuelle- 
ment quatre sous-familles (Raven 1985). Parmi 
celles-ci, celle des Diplurinae est sptcifique du 
continent americain et, plus precisement, de la 
region neotropicale. II parait done tout a fait 
naturel de trouver de nouvelles especes de cette 
sous-famille en Guyane franchise, departement 
dont l’ttude de la faune arachnologique est a 
peine entamee. 

Le genre Diplura 

Le genre Diplura a ete ertt par Simon (1892) sur 
la base de scopulae peu denses sur les tarses. 
Apres la dtcouverte par Pickard-Cambridge 
(1896) d une lyre sur la coxa des pedipalpes chez 
Melodeus, Simon (1903) la suppose absente chez 
Diplura. Par la suite, tous les auteurs ont classe 
les especes munies d’une lyre dans d’autres 
genres. Ce n’est que lors du travail de revision de 
Raven (1985) que la presence d’une lyre est 
constatee chez Diplura macrura (Koch, 1842) et 
que toutes les Diplurinae munies d’un tel organe, 
exceptees celles du genre Trechona (Koch, 1851), 
y sont rassembltes. Pas moins de onze genres, 
souvent monosptcifiques, sont ainsi mis en syno- 
nymie par Raven (1985). 

La dtcouverte d’une mygale proche de Diplura 
rufescens (Pickard-Cambridge, 1896) et l’examen 
du type de cette derniere rtvelent un certain 
nombre de differences morphologiques d’impor¬ 


tance generique au niveau de la lyre et des pattes. 
Nous proposons done la rehabilitation du genre 
Harmonicon (Pickard-Cambridge, 1896) 
jusqu’ici monospecifique et en decrivons une 
nouvelle espece. 

Genre Harmonicon Pickard-Cambridge, 1896 

EspECE-TYPE. — L’espece-type du genre est 
Harmonicon rufescens Pickard-Cambridge, 1896. 

Diagnose diffErentielle. — Differe de toutes les 
autres Diplurinae par la formule ambulatoire 1423. 
Differe de Diplura par des pattes proportionnellement 
plus longues et plus fines, la lyre dont l’extremitc des 
soies est aplatie et recourbee en crochet, et l’absence 
de protuberance sur les metatarses I des males adultes. 

Description 

Dipluridae de grande taille (corps superieur a 
25 mm), gracile, aux pattes longues et fines dont 
le rapport ambulatoire est trts nettement inft- 
rieur a dix (superieur chez les especes du genre 
Diplura ). La lyre est constitute de cinq soies, ce 
qui pourrait etre un caractere generique. Les 
filieres posterieures laterales sont longues et effi- 
Iees. 

Remarque 

Le specimen-type de H. rufescens est mutile d’ori- 
gine et la quatrieme paire de pattes manque. La 
formule ambulatoire ne peut done etre connue. 
De plus, Raven (1985) considere la formule 4123 
comme l’un des caracteres distinctifs des 
Diplurinae. Les deux especes du genre Harmo¬ 
nicon possedant par ailleurs tous les caracteres de 
la sous-famille, ce critere ne peut etre considere 
comme pertinent pour caracteriser les Diplu¬ 
rinae. 

Harmonicon audeae n.sp. 

MATERIEL EXAMINE. — Guyane fran^aise. Stn de 
Saint-Eugene, 4°50’N - 53°05’W, capturte le 
22.X. 1996, coll, de Massary : holotype 9. — Piste de 
Saint-filie, pk 10, 5°15’N - 53°05’W, capturt le 
21.X.1995, coll. P. Gaucher : allotype 6 . — Stn de 
Saint-Eugene, capture le 22.X. 1996 : 1 3 ; capture le 
18.V.1996, coll, de Massary) : 1 immature. 
L’ensemble du materiel est depost au Mustum natio¬ 
nal d’Histoire naturelle, Paris (MNHN). 
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liTYMOLOGIE. — Cette espece est baptisee en l’hon- 
neur de la naissance de la fille de 1’ un des auteurs. 

Diagnose diffErentielle. — Differe de H. rufescens 
par la presence sur les tarses des pedipalpes d une sco- 
pula et d’une griffe munie d’une double rang^e de 
dents (femelle). Differe egalement par la presence 
d’epines sur les femur des pattes I et II. 

Description 
Holotype femelle 

Longueur totale sans les cheliceres, 33 mm. 
Couleur. Cephalothorax brun orange. Pattes, 
sternum et piece labiale fauve clair, legerement 
jaunatre ou orange. Abdomen uniformement gris 
violace recouvert d’une fine pubescence grisatre 
et parseme de long poils noirs. 

Carapace. Longueur 13,5 mm ; largeur 12 mm. 
Recouverte d’une pubescence noire clairsemee et 
bordee de soies noires courbees vers l’avant. 
Fovea. Petite, profonde et legerement recurvee. 
Yeux. Tubercule distinct mais peu ftleve, yeux 
anterieurs en ligne legerement procurvee, les pos- 
tdrieurs en ligne faiblement recurvee. Les yeux 
medians anterieurs sont les plus gros (Fig. 1A). 
Cheliceres. Munies d’une plage dorsale longitu- 
dinale de longs poils qui s’evase vers la base du 
crochet. Presence d’une bande pubescente en 
position dorso-laterale et d’une autre plus etroite 



Fig. 1. — Harmonicon audeae n.sp., holotype 9. A, aire ocu- 
laire, vue dorsale ; B, chelicere droite, vue ventrale ; C, lames 
maxillaires, labium et sternum, vue ventrale. Echelles : A, 
1 mm ; B, C, 3 mm. 


et plus discrete en position latero-externe. Marge 
interne portant neuf dents coniques en ligne ter- 
minee, dans la partie basale, par un groupe de 



Fig. 2. — Harmonicon audeae n.sp., 6, MEB ; A, face interne de la coxa du pedipalpe droit montrant I’emplacement de la lyre ; 
B, detail de la lyre constituee de cinq soies dont I'extremite, aplatie, est recourbee en crochet. Echelles : A, 1 mm ; B, 100 pm. 
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cinq dents plus petites. Gouttitre munie d’une 
strie longitudinale de denticules qui se termine 
en plage dans la partie basale. De longs poils 
oranges et denses garnissent la marge externe qui 
porte quatre soies isoltes dans sa partie basale 

(Fig. IB). 

Lames maxillaires. Longueur 4,5 mm ; largeur 
3,15 mm. Munies, dans leur angle interne, de 
quarante a quarante-cinq denticules. Serrula pre¬ 
sente dans la partie interne pres de la marge api- 
cale. Presence, sur la face interne, d’une lyre 
constitute de cinq soies dont l’extrtmitt, aplatie, 
est recourbee en crochet (Fig. 1C, 2). 

Labium. Longueur 2,25 mm ; largeur 2,25 mm. 
De forme quadrangulaire, le labium ne porte que 
quelques poils epars. Pas de denticules (Fig. 1C). 
Sternum. Longueur 6,6 mm ; largeur 5,7 mm. 
Suture labio-sternale constitute par deux larges 
fossettes semi-circulaires tpousant le contour de 
la base du labium. Sigilles bien distincts, ronds et 
profonds. Les posttrieurs sont les plus gros. 
Ptdipalpe. Muni d’une griffe portant, a sa base, 
une double rangte de six a sept dents. Presence 
d’une scopula peu dense mais nettement visible 
sur la moirit apicale du tarse. Presence de courtes 
trichobothries en une rangte mtdiane sur le tarse 
et en une double rangte lattrale sur le tibia. 
Pattes. Formule ambulatoire (classement des 
partes par ordre de longueur dtcroissant) 1423. 
Pattes longues et fines, le rapport ambulatoire 
(diametre du ftmur/longueur totale X 100) com- 
pris entre 6,4 et 4,5. Griffes paires munies d’une 
double rangte de six a huit dents. Griffe impaire 
mudque. Tarses pseudosegmentts. Scopula peu 
dense stparte par une double rangte mtdiane de 
setae sur les tarses I et II. Scopula quasi inexis- 
tante et setae plus fortes sur les tarse III et IV. 


Mensurations (mm) 

1 

II 

III 

IV 

Pd 

Femur 

14 

12,5 

11,5 

14 

8,5 

Patelle 

6 

6 

5,5 

5,5 

3,5 

Tibia 

11,5 

10,5 

9,5 

12 

7 

Metatarse 

11 

10 

12 

20,5 

- 

Tarse 

7 

6,5 

6,5 

8 

6 

Total 

49,5 

45,5 

45 

60 

25 

Diametre femur 

3,1 

2,9 

2,8 

2,7 

- 

rapport ambulatoire 

6,26 

6,37 

6,22 

4,5 

— 



Fig. 3. — Hamnonicon audeae n.sp., allotype 6. A, aire oculaire, 
vue dorsale ; B, chelicere droite, vue ventrale ; C et D, eperon 
du tibia I en vue latero-externe (C) et ventrale (D) ; E, abdomen 
et filidres en vue laterale. Echelles : A, 1 mm ; B-E, 3 mm. 


Presence d’une scopula clairsemte sur le mttatar- 
se I et dans le tiers apical du mtratarse II. 
Trichobothries longues et fines, prtsentes en une 
rangte mtdiane sur les tarses et les mttatarses et 
en une double rangte lattrale sur les tibias. 

Fpines nombreuses et tres irrtgulieres par leur 
taille et leur force, prtsentes sur les mttatarses, les 
tibias et les ftmurs. Leur nombre et leur disposi¬ 
tion est trts variable d’un individu a l’autre et d’un 
cott 4 l’autre sur un meme individu. Tarses tou- 
jours mutiques a l’exception des ptdipalpes qui 
portent une ou deux tpines sur la face ventrale. 
Filieres. Longueur des posttrieures mtdianes 

3.5 mm. Longueur des posttrieures lattrales 

22.5 mm ; article basal 6,5 mm ; article mtdian 
6,25 mm ; article apical 9,75 mm. Filieres postt- 
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Fig. 4. — Harmonicon audeae n.sp., allotype 6 , p&lipalpe droit. A, profil exteme ; B, vue ventrale ; C, profil interne. Echelle : 3 mm. 


rieures laterales longues et fines avec un article 
apical effile. 

Allotype mcile 

Longueur totale sans les cheliceres, 28 mm. 
D’aspect plus grele, le male differe de la femelle 
par les points suivants : 

Carapace. Longueur 13 mm ; largeur 10,5 mm. 
Yeux. Yeux medians anterieurs proportionnelle- 
ment plus gros que chez la femelle (Fig. 3A). 
Cheliceres. Marge interne avec onze dents 
coniques en ligne. Gouttiere munie d’une simple 
serie longitudinale de denticules ; plage de la par- 
tie basale presente, mais peu visible car non chiti- 
nisde comme chez la femelle (Fig. 3B). 

Lames maxillaires. Serrula absente. Lyre iden- 
tique. 

Pedipalpe. Presence d’une epine prolaterale dans 
le tiers apical du tibia. Embolus piriforme termi- 
ne en courte pointe effilee (Fig. 4). 

Pattes. Proportionnellement plus longues et fines 
avec des rapports ambulatoires qui varient de 3 a 


3,5. Scopulas plus denses que chez la femelle. 
Presence, dans la partie apicale des tibias I, d’un 
eperon constitue d’un processus surmonte d’une 
forte epine (Fig. 3C, D). 


Mensurations en mm 

1 

II 

III 

IV 

Pd 

F6mur 

15,5 

13,75 

12,75 15 

7,5 

Patelle 

6 

5 

5 

5 

3,25 

Tibia 

15 

13 

10,5 

13,5 

6,75 

Metatarse 

15 

13,5 

14,25 17 

- 

Tarse 

9,25 

8,75 

7,25 

8,5 

2,5 

Longueur totale 

68,25 

60,75 

56 

66 

26 

Diametre femur 

2,15 

2,1 

1,85 

2 

- 

Rapport ambulatoire 

3,15 

3,46 

3,3 

3,03 

- 


Fili^res. Longueur des posterieures medianes 
2,75 mm. Longueur des posterieures laterales 

21.5 mm ; article basal 5,5 mm ; article median 

6.5 mm ; article apical 9,5 mm. Pas de difference 
significative avec les filieres de l’holotype femelle 
(Fig. 3E). 
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Habitat 

Harmonicon audeae, a l’instar de H. rufescens, est 
une Dipluridae forestiere. Elle affectionne parti- 
culierement la base des arbres, les souches ou les 
cavites naturelles des talus ou elle tisse une toile 
en nappe horizontale munie d’un tube retraite 
qui s’enfonce profondement dans les anfractuosi- 
tes du substrat. La partie plane de la construction 
soyeuse, soutenue par des fils verticaux, est large- 
ment etendue a l’exterieur et peut atteindre une 
superfkie de pres d’un metre carre. 

Obscuricole, H. audeae n’a jamais ete vue de 
jour. Des la tombee de la nuit, elle se poste a 
l’affut dans sa toile, tout pres de l’entree de son 
tube. D’une grande agilite, cette araignee est 
prompte a regagner sa retraite a la moindre alerte. 
Deja note par Pickard Cambridge (1896) pour 
H. rufescens, ce comportement rend sa capture 
difficile. Les males, errants, sont plus aises a cap¬ 
tures notamment a l’aide de pieges dits de 
Barber ou « pit fall traps ». 

Selon les temoignages d’Amerindiens locaux, 
plus particulierement des Oyampis, cette mygale 
serait tres venimeuse. Toutefois, aucun cas 
d’envenimation n’est actuellement connu des ser¬ 
vices medicaux guyanais. 
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